Dr. Franciszek Murdziensk) 


radca medycyny, 
b. dyrektor szpitala Sw. Ludwika, czlonek wielu Towarz. dobroczynnych 


przeżywszy lat 81, po ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 28 listopada 1931 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 34 przy ulicy Szpitalnej na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we wtorek dnia 1 grudnia o godz. 3 po południu, na który-to smutny obrzęd stroskane córki, 
synowie i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we środę dnia 2 grudnia o godzinie 9 rano w kościele paraf. św. Krzyża. 


| Laklad pogrzebowy „CONCORDIA* 
SZW” J AN A WOLNEGO Orukarnia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13. 
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